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I. Die Gase.
Hebiges  Intervall cm bestimmen.     Man  zieht   die  Tangente  bei  i, so 1st
'               c = —~ =     -•'  .   (wahre spez. Warme bei f).
/it        Tf — T>
Dagegen ist
Q
(mittlere spez. Warme von t0 bis f).
Tragt man die wahren spez. Warmen c als Ordinaten zu den Temperaturen als Abszissen auf, Fig. 9, so ist der schraffierte schmale Streifen c• A t = A Q. Die ganze zur Erwarmung von t0 auf t notige Warme wird dem-nach durch die Flache OAA^A^ darge-stellt. Die mittlere spez. Warme cm ist die mittlere Hohe dieser Flache. Tragt man zu t als Abszissen cm als Ordinaten auf, so erhalt man den Verlauf der mittleren spez. Warme, die in Fig. 9 iiberall kleiner als die wahre ist. Ist im besonderen Falle die c-Linie
eine Gerade (die spez. Warme andert sich J5linearec mit der Temperatur), so wird aucn die cw-Linie gerade. -Die* ntittlere spez. Warme cm zwischen t0 und t ist dann gleich der wahren spez. Warme fiir die halbe Temperatur (z. B. die mittlere zwischen 0 und 2000° gleich der wahren bei 1000°) Fig. 10. Wenn allgemein
Kg. 9.
ist, s© ist
zwischen 0° und
c = a -j- T)t
1
m     «-f--g
Liegt die Anfangstempera-tur nicht bei 0°, sondern bei ;00j und findet Erwarmung bis t°-statt, so ergibt sich die mittlere spez. Warme fiir das Gebiet zwischen £0° und t°, wie leicht
*              *
Zusammenhang der mittlere n spez. Warme cPm und cVjn Fig. 10.   •                             zwischen gleichen Temperatur-
grenzen.
Bei den Versuchen uber die spez. Warmen ergeben sich fast immer die Mittelwerte von cp oder cv zwischen zwei Temperaturen. Auch zwischen diesen MiMelwerten besteht ein Zusammenhang, so daB sich einer aus dem anderen
